HELENA 


ARNOLD] 


LEKARZ MEDYCYNY 


długoletni, zasłużony pracownik Woj. Stacji Sanitarno - 

Epidemiologicznej w Krakowie, Państwowy Inspektor 

Sanitarny w Myślenicach, odznaczona Krzyżem Kawa- 

lerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką „Za 

Zasługi dla Ziemi Krakowskiej” i wieloma innymi od- 
znaczeniami 


przeżywszy lat 64, po długiej i ciężkiej chorobie, 
zmarła dnia 8 lutego 1987 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Podgór- 

skim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi w piątek, 

dnia 20 lutego br. o godzinie 14.00, o czym zawiadamiają 
z głębokim żalem: 


SYN, SYNOWA I WNUCZKA 


Nabożeństwo żałobne 


odprawione zostanie w piątek 20 lutego br. o godz. 8.00 
w kościele paraf. św. Józefa w Rynku Podgórskim. 


